Ks. Wincenty Ferreryusz Habdank 


Kl 


Proboszcz w Igołomii (Król. polskie), 
Kawaler orderu św. Stanisława, 


przeżywszy lat. 66, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu w poniedziałek dnia 21 
września 1903 roku. 


W smutku pogrążona rodzina, zaprasza Krewnych, Kolegów i Przyjaciół na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie 
się we czwartek d. 24 bm. przed południem z kościoła parafialnego, po odprawionem nabożeństwie, na cmentarz 
w Igotomii. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego. Mikołajska 14. Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


